adeusz Grzywiński 


Dyrektor muzyki kościoła N. Panny Maryi w Krakowie, 


przeżywszy lat 42, po krótkićj lecz ciężkićj chorobie, dnia 29 Października 
1878 roku Bogu ducha oddal. 


— AED 
Stroskana żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie 


zwłok z domu pod L. 376 (wikarya kościoła N. P. Maryi) we Czwartek dnia 31 b. m. o godz. 10 
do kościoła N. Panny Maryi, zkąd po odprawioném Nabożeństwie Zalobném na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


